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LIEUTENANT GOVERNOR 
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SECRETARY 
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The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 


io/7/ri 


Allison Callahan 

Assistant District Attorney, Suffolk County 


Dear ADA Callahan, 


Enclosed is the information you requested in regards to Commonwealth vs. 
Included are eopies of the following: 



1. Curriculum Vitae for Annie Dooklian and Stacey Desjardins. 

2. Ding Analysis Laboratory Receipt. 

3. Control Cards with analytical results for samples 

4. Analysis sheets with custodial chemist’s hand notations and test results. 

5. GC/Mass Spectral analytical data for samples 

Stacey Desjardins was the custodial chemist and performed the preliminary testing and net weight 
for this sample. Annie Dookhan was the confirmatory chemist and analyzed the GC/MS data for 
this sample. 


If you have any questions about these materials, please call me at the number below. 



Chemist 11 
Daig Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6622 


Folk OIG PRR 037217 






Curi'ictilutn Vitae 


Anuic Khan (Dooklian) 

Education: 

University of Massachusetts, Boston, Ma, Master of Science in Cheniisti'y. 

University of Massachusetts, Boston, Ma, Bachelor of Science in Biochemistry. 

Experience: 

2003 - present 

Chemist I. II . Massachusetts Department of Public Health, Drug Analysis Laboratory 

*Completed six-week training course conducted by senior staff within the Department of Public 
Health, Drug Analysis Laboratory. 

* Appointed Assistant Analyst by Assistant Commissioner of Public Health, 2004. 

^Responsible for the identification of illicit dnigs to determine violations of harmful and narcotic 
drug laws. 

*Trained in the use of complex analytical instrumentation, microscopes and balances for the 
putpose of drag analysis. 

^Maintenance and repairs of all analytical instranients. 

^Responsible for the Quality Control of all analytical insti uments, reagents and controls/standards. 
*Oversee the Quality Control/Quality Assurance progiam for the Drug Lab. 

*Writing, revising and reviewing Standard Operating Procedures (SOPs) and Protocols. 

*Notai 7 Public. 

^Qualified as an expert witness in Massachusetts Courts and U.S. District Court 
200! - 2003 

OC Analyst I. II . UMMS-Massacliusetts Biologic Laboratoiy, QC Material Control 

^Completed proficiency training conducted by a member of the staff within the MLB Quality 
Control and Quality Assurance Department. 

^Method Develo|)meut for creating new teclmiques and enhancing vaccines for the QC Dept, and 
FDA. 

^Writing, revising and reviewing Standard Operating Procedures (SOPs). 

^Trained and supemsed new chemists and interns for the department. 

* Routine QC testing of products for the FDA. 

*Trained in the use of complex analytical instrumentation, and balances for the puipose of QC 
analysis for product and validation projects. 

^Calibration, preventive maintenance, QC and QA of analytical instiumentation. 

*Complete testing of chemicals for Vendor Validation Project for the FDA. 

*Conipendial testing and interpretation of the USP, ACS, FCC, AOAC, Merck Index, PDR, etc. 

Additional Training: 

Dept, of Justice - Forensics Professionals, (numerous trainings) 

GLP/GMP training with Massachusetts Biologic Laboratory. 

QC/QA training according to FDA Codes and Regulations. 

GC and GC/MS trainings with Agilent Technologies and Restek. 

HPLC and LC/MS/MS trainings with Waters Cooperation. 

FTIR training with Spectros, 

TOC training with MBL and Sievers. 

Association; 

American Chemical Society (ACS) 

Northeastern Association of Forensics Science (NEAFS) 




Desjardins 

Stacey .feiden@state.ma.us 


EDUCATION 


EXPERIENCE 


TRAINING 


COURSEWORK 


Master of Science—Forensic Science 
University of New Haven; West Haven, Connecticut 
May 2006 

• Concentration: Criminalistics 

• Certificate; Advanced Investigation 

Bachelor of Arts—Chemistry 
Monmouth College; Monmouth, Illinois 
May 2004 

• Graduated Cum Laude 
Chemist I 

Massachusetts Department of Public Health; Jamaica Plain, Massachusetts 
March 2009-present 

• Analyze unknown substances submitted by Massachusetts Law 
Enforcement Agencies 

• Operate, maintain, and interpret data from analytical equipment (Gas 
Chromatograph, analytical balance, microscope. Ultraviolet 
Spectrometer, Infrared Spectrometer) 

• Provide expert testimony to local, state, and federal courts in 
Massachusetts 

Teaching/Graduate Assistant 
Monmouth College Chemistry Department 
University of New Haven Forensic Science Department 
January 2001-May 2006 

• Supervised labs and answered student questions 

• Performed demonstrations using forensic techniques and chemicals 

Additional work experience and references available upon request 

2010: DEA Forensic Chemist Seminar—Washington DC 

2009: Multijurisdictional Counterdrug Task Force Training on Current Drug 
Trends 

2009: Six week training with Senior Staff at the Massachusetts Department of 
Public Health Drug Analysis Laboratory—appointed Assistant Analyst 

2005; Internship with the New Hampshire State Crime Lab 

Biomedical Methods of Forensic Science, Criminal Procedure. Forensic 
Microscopy, Advanced Criminalistics I and II. Forensic Toxicology, Advanced 
Investigation 1 and II, Physical Analysis in Forensic Science, Organic Chemistry I 
and II, General Chemistry, Analytical Chemistry i and II, Physical Chemistry 1,11, 
and III, Biochemistry, Advanced Inorganic Chemistry 







DBPAfiTMB NT 


DRUG RECEIPT 


BOOK#_Ln 

PAGE #_ 

DESTRUCTION # 


District/Unit 

Name & Rank of Arresting Officer m Kgjt'evie' 


DEFENDANT’S NAME 


ADDRESS 


DESCRIPTION OF ITEMS SUBMITTED 

GROSS 

QUANTITY 

Code 


A<, 30 

^00 .£)i\ls 

_ 1 CjM^ 

Vu- p,u 


--r - 














To be completed by ECU personnel only / y 

Name and Rank of Su^^^p Officer_ ^ ^ 

Received by_ / 7 , __ 


Date_ 

ECU Control # 


/i)7i'/D _ 


BPD Form 0038-BIS-0907 (prev, 1753) 


Folk OIG PRR 037220 
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:on D.C.U. 

Roseanne At 

5 

CoDt: c 

./ 2010 ^ 

,80 i/ 


,ctarr( 













DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


c? 


SAMPLE U 



AGENCY 6(331'on 


No. of samples tested: 


ANALYST 
Evidence Wt 




PHYSICAL DESCRIPTION: 1 6CQ\CCI GrossWt{ ):_ 

-lo\ liQj'ai b\u-c ,nxind Tabs Gross wt ( ):__ 

^ Pkg. Wt: _ 

^ Id.msen 

~c\qs3 6 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis_ 

Froehde's_ 

Mecke's 


Mlcrocrystalllne Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTAX_J_ 

OTHER TESTS 

rrncrom^da 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS QX\^C OdOng. 
date 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS Ql\|(DdOn)? 
MS . 

OPERATOR Anil _ 

PATE 


Revised 7/2005 


Folk OIG PRR 037222 













MICROMEDEX® Healthcare Series : POISINDEX® Document 


Page 1 of 1 


POISINDEX® Product List 


Oxycodone Hydrochforide 

Regulatory-Status: Schedule II 

Ingredients 

Active-Ingredient; Oxycodone Hydrochloride - 30 MG 

Excipients; Cellulose, Microcrystalline 
Sodium Starch Glycolate 
Starch, Corn 
Lactose 
Stearic Acid 
FD&C Blue No. 2 

Availability & Manufacturing 

Availability: United States 
Available-Container-Size; Bottle of 100 

Contact: Covidien Maliinckrodt 
Product ID: 6594281 

AAPCC Code: 037705 - Oxycodone Alone or in Combination (Excluding Combination Products with 
Acetaminophen or Acetylsalicylic Acid) 

Registry Number: NDC 0406-8530-01 

Physical Description 

Imprints: M - The M enclosed in a box is imprinted on one side and 30 above the score is 
imprinted on the reverse side. 

30 

Alt Imprints; M30 - The M enclosed in a box is imprinted on one side and 30 above the score is 
imprinted on the reverse side. 

M30 

Form; Oral Tablet 
Color: Light Blue 
Shape: Circle 


© 1974- 2010 Thomson Reuters. Ail rights reserved. 


http ://\vwv.thomsoiihc.com/lics/librarian/PFDefaultActionId/pf.PrintReady 9/20/2010 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE it 



No. of samples tested: 


AGENCY 


ANALYST ^LD 


Evidence WL 



PHYSICAL DESCRIPTIONr PilOnprl '^SeQlCCl 

- tsi. count ot Ao'i licM 
b\uc, round iobs 



" Closa 6 
-'bo 1 cored 


Gross Wt ( ):_ 

Gross Wt ( ):_ 

Pkg. Wt:_ 

NetWt: \\3.S^G 

-^ 


PRELtMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis_ 

Froehde's_ 

Mecke's 


Microcrystalllr^e Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTAi_J_ 

OTHER TESTS 

m\cromgcipy 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS oixicodon^ 
DATE ^-C\-1D 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS cAXjCQdone. 

MS 

OPERATOR Aon _ 

DATS q-ffl-iO 


Revised 7/2005 


Folk OIG PRR 037224 




MICROMBDEX® Healthcare Series : POISINDEX® Document 


Page 1 of 1 


POiSfNDEX® Product List 


Oxycodone Hydrochloride 

Regulatory-Status: Schedule 11 
Ingredients 

Active-Ingredient: Oxycodone Hydrochloride - 30 MG 

Excipients: Cellulose, Microcrystalllne 

Glycolate 

Corn 

Stearic Acrd 
FD&C Blue No. 2 

Availability & Manufacturing 

Availability: United States 
Available-Container-Size: Bottle of 100 

Contact: Covidien Mallinckrodt 
Product ID: 6594281 

AAPCC Code: 037705 - Oxycodone Alone or in Combination (Excluding Combination Products with 
Acetaminophen or Acetylsalicylic Acid) 

Registry Number: NDC 0406-8530-01 

Physical Description 

Imprints: M - The M enclosed in a box Is imprinted on one side and 30 above the score is 
imprinted on the reverse side. 

30 

Alt Imprints; M30 - The M enclosed in a box is Imprinted on one side and 30 above the score is 
Imprinted on the reverse side. 

M30 

Form: Oral Tablet 
Color: Light Bfue 
Shape: Circle 


© 1974- 2010 Thomson Reuters. All rights reserved. 


9/9.0/?.ni0 

Folk OIG PRR_037225 


http://wvv'w.thomsonhc,coni/hcs/librariaii/PFDefaultActionId/pf.PriiitReadv 




DRUG POWDER ANALYSIS FORWI 


SAMPLE # 

No. of samples tested: 


AGENCY finston 


ANALYST SLQ 

x/ 


Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION! ~ r\a f C\ t SlCllCCl 

- Ualf orancc , 0Ma\ Aab 



Gross wt ( );_ 

Gross Wt ( ):_ 

Pkg. Wt:_ 

NetWt: Q.nO 


C\OB^ 6 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 


Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis ^ OronOb L 
Froehde's 
Mecke's 


orQna 


MIcrocrvstalline Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTA_(_J_ 

OTHER TESTS 

mic.romgdex 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULT s gmpndamw dt. 
DATE 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

results QrTipngtQn'xiAo . 

MS 

OPERATOR ADV) _ 

DATE Q-ffl-iO _ 


Revised 7/2005 
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MICROMEDEX® Healthcare Series ; POISINDEX® Document 


Page I of 1 


POISINDEX® Product List 

Dextroamphetamine Saccharate, Amphetamine Aspartate, Dextroamphetamine Sulfate, 

Amphetamine Sulfate 30 Mg Tablet 

Regulatory-Status: Schedule II 

Ingredients 

Active-Ingredients: Dextroamphetamine Saccharate - 7.5 MG 
Amphetamine Aspartate - 7.5 MG 
Dextroamphetamine Sulfate - 7.5 MG 
Amphetamine Sulfate - 7.5 MG 

Availability & Manufacturing 



Availability: 

Available-Container-Size; 

Contact; 
Product ID: 
AAPCC Code: 
Registry Number: 
Physical Description 
Imprint; 
Form: 
Color; 
Shape: 


United States 
Bottle of 100 
Barr Laboratories 
6235447 

001000 - Amphetamines and Related Compounds 
NDC 00555-0974-02 

B; 974; 3; 0 
Tablet 
peach 
Oval 


© 1974- 2010 Thomson Reuters. All rights reserved. 


9/91/9.010 

Folk OIG PRR 037227 


http://www.thomsonhc.coni/hcs/]ibrarian/PFDefaiiltActionId/nf.PrintRea(iv 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

P:\Q3-2010\System7\09 27 10\745304.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

27 Sep 2010 12:44 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 
Vial Number 

1 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TJC: 745304.D\dala,ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


745304,D Fri Oct 07 09:25:25 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_27_10\745305.D 

ASD 

27 Sep 2010 12:57 

BLANK 


DRUGS.M 
RTE 


Abundance TiC: 745305.D\ciata,ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


745305.D Fri Oct 07 09:25:29 2011 


Page l 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Q3-2010\System7\09__27_10\745306 .D 
ASD 

27 Sep 2010 13;10 

OXYCODONE STD 

6 

DRUGS -M 
RTE 


Abundance TIC: 746306-D\ciala.ms 



Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.025 

1090298 

100.00 

100.00 


745306,D 


Fri Oct 07 09:25:33 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator r 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth: 
Integrator ; 


Data File: 

F:\Q3-2010\System7\09_27_10\745306.D 

ASD 

27 Sep 2010 13:10 

OXYCODONE STD 

6 

DRUGS .M 
RTE 


Search Libraries: Ct\Database\SLI,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 75 

C: \Database\PMW__TOX2 , L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6.03 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-G-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one^ 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


80 

60 

40 

20 

0 


Average of 5.978 to 6.200 min.: 745306.D\data.ms t) 


315 


44 


70 


230 


55 


115 


S4 ^ 98 


I I I ^ -j . j 


12S 

ill 


I' ' r'' ‘ ■ f 




140 201 

187 
159 


flu: 




215 


258 


244 


272 287 

r-H- 


300 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 1 ^ 200 2 20 240 260 280 300 

Abundance 


#134019: Morphinan-6-one, 4,5-epoxy" 14-hydroxy-3’melhoxy-17-methyi-, (d.alpha.)-* 


230 


70 


140 


201 


30 


m/z-> 


42 

58 

Hi H , 

84 

,.i, ..Li. 

98 

l, 1 .1. lU.I 

115 

I 128 

.iJii, ii!,r. 

. 157 

■T"'y^"r 

40 

T T T ■ T 

60 

t T ']' + t 

80 

f ' T' 
100 

1 T [ r i r r ’i 

120 1^ 

10 

160 


187 


217 


258 




244 

.11 . i. 


272 


286 


300 


745306 .D 


Fri Oct 07 09:2.5:34 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_27_10\745307.D 

ASD 

27 Sep 2010 13:22 

BLANK 


DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 745307.6\data-ms 



Ret * Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


745307.D Fri Oct 07 09125:37 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037233 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

F:\Q3-2010\SyStem7\09 27 10\745308.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

27 Sep 2010 13:35 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

SLD 

Vial Number 

1 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC: 745308.O\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


745308.D Fri Oct 07 09:25:41 2011 


Page l 


Folk OIG PRR 037234 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_27_10\745309,D 
ASD 

27 Sep 2010 13:47 


SLD 

9 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 745309,D\data.ms 


600000 

400000 

200000 

0 

Tjme--> 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6 .025 

1003752 

100.00 

100 * 00 


745309.D 


Fri Oct 07 09:25:44 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037235 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\09_27_10\745309.D 

Operator ; ASD 

Date Acquired ; 2^Se^2^^) 13:47 

Sample Name ; 

Submitted by : SLD 
Vial Number : 9 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a*L Minimum Quality; 75 

C ; \Database\PMW__TOX2 , L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 6.03 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one; 4,S-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-e-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance Average of 5.978 to 6.237 min.: 745309.O\dala.ms (-) 

80 
60 

40 
20 

0 - 




280 300 


Abundance #134019: Morphinan-6-one, 4,5-8poxy-14'hycfroxy-3-methoxy-17-methyS-, (S.aipha,)- 

I 316 



745309.D Fri Oct 07 09:25:45 2011 Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q3-2010\System7\09_27_10\745310 *D 
ASD 

27 Sep 2010 14:00 


SLD 
10 

DRUGS .M 
RTE 



Time-> 2,00 2.50 3.00 3,60.4,00 4.50 5.00_6.5p_6.00 6.60.7. 00 7.5 0 8.00 8.50 9.00 9,60 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.025 

1444144 

100.00 

100.00 


745310.D 


Fri Oct 07 09:25:49 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037237 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_27_10\745310,D 
ASD 

27 Sep 2010 14:00 


SLD 

10 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C;\Database\NIST05a,L Minimum Quality: 75 

C : \Database\PM\^__TOX2 . L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 6.03 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 5.983 to 6.211 mm.: 745310.D\data.ms (-) 


44 


70 


j i r -T-T 

m/z-> 20 40 


ji 


116 


S4 98 

I Ji i iL [jI. 


140 


128 


315 


230 


201 
187 I 

li Ji T 


258 

2'i4 i 272 286 ^9° 


!i, 329 


I ' 1 I r i ^ 1 t I I .i r i | i i < i j -i-i —t t y-n 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


Abundance 


80 


60 

40 

20 


#134017; Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-i4-hydfoxy-3-methoxy-17-methyl-, (6.afpha.)- 


230 


42 


m/Z"> 


16 28 


70 


I 65 


r-p 


84 


115 201 

. 28 ’f I 


A Ji ji. i ™ 286 =?" 

. , iSV-pr-r-T-Ty ^ rV)rr^ V | l .■. V ; l > . .■•f-r , r‘}-rn-n-h- 


216 


258 


300 


20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


745310.D Fri Oct 07 09:25:49 2011 Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Q3-2010\System7\09_27__10\745311 .D 
ASD 

14:13 

SLD 

11 

DRUGS , M 
RTE 


800000 

600000 

400000 

200000 


TIC: 745311.D\data.ms 
6^25 


T- 


M > M 1 j 




r-p 




“p 


•» r < f I M 


rp 


Time-> 2,00 2.50 3.00 3.60 4.00 4.60 5,00 5.50 6,00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.60 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.025 

1469255 

100,00 

100,00 


745311.D Fri Oct 07 09:25:53 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

Pile Name : F ; \Q3-2010\System7\09_27__10\745311, D 

Operator : ASD 

Date Acquired t 27 Sep 2010 14:13 

Sample Name : 

Submitted by : SLD 

Vial Number : 11 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator r RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLl.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 75 

C: \Database\PMW__TOX2 ,L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 6.03 C:\Database\NIST05a,L 


Morphinan** 6 - one ^ 

4, 

5-epoxy-14-hydro 

000076-42-6 

99 

Morphinan-6“one, 

4, 

5-epoxy-14-hydro 

000076-42-6 

99 

Morphinan-6 -one ^ 

4, 

5"epoxy-14 -hydro 

000076-42-6 

99 


Abundance Average of 6.983 to 6,211 min.: 745311 .D\dafa.ms t) 



Abundance #134019: Mofphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-iinethoxy-17-metbyi-, (S.alpha.)- 



745311,D Fri Oct 07 09:25:54 2011 Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\09_27_10\745312,D 

ASD 

27 Sep 2010 14:25 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


SLD 
12 

DRUGS.M 
RTE 



> I M I ^ ) ■ vy v T-T- T - p-r -T L j ) 1 I r j i m i [ i ) i i f i i f i j i r r r -|- T -T "r i j t i t i [ m T- T"p"r T--| j i i i i | m i i i i 

T(me-‘> 2-00 2.50 3.00 3.50 4-00 4-60 5.00 5.60 6,00 6,50 7.00 7,60 8.00 8,50 9,00 9,60 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.026 

1359851 

100.00 

100,00 


745312,D 


Fri Oct 07 09:25:59 2011 


Page l 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09 27 10\745312.D 
ASD 

27 Sep 2010 14:25 


SLD 

12 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries; C:\Database\SLI,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 75 

C;\Database\PMW_TOX2,L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 6.03 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 



745312.D 


Fri Oct 07 09:25:59 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 037242 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\09_27_10\745313.D 

Operator ; ASD 

Date Acquired : 27 Se p 2010 14:38 

Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 



Abundance 

1000000 

800000 

600000 

400000 

200000 


TiC: 745313.D\da«a.ms 



T!me-> 2.00 2,50 3,00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.60 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.025 

1708939 

100,00 

100.00 


745313,D 


Fri Oct 07 09:26:03 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037243 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 

F:\Q3-2010\System7\09 27 

_10\745313 .D 

Operator 

ASD 


Date Acquired 

27 Sep 2010 14:38 


Sample Name 



Submitted by 

SLD 


Vial Number 

13 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries; C:\Database\SLl,L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a,L 

Minimum Quality: 75 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 6.03 Ct\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one/ 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan~6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


0 


Abundance 

80 i 
60 

40 


20 


Average of 6,976 to 6.263 min.: 746313.D\data.ms (-) 


230 


44 


70 


56 


40 


-Y‘f-r+‘*rT-r 


84 

,1,1 ilJ .il 


115 ^40 

128 

k 




, 159 


175 


187 


201 




1. 


214 

i -J i 


258 

244 i 272 286 




329 


60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


#134019; Morphinan-6'One, 4,5-epoxy-14“hydroxy-3-mefhoxy‘17-methyj-, (S.aipha.)- 


230 


70 


140 


201 


30 


42 


58 


115 
84 96 ,l 

■ i -li .Un. ■ 

1-f < r I f I r i 1 « )■ 


187 

, 167 175 II |, 


m/z-> 


217 




258 


244 

J r'i i’ 1 i' 


272 286 


300 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


745313,D 


Fri Oct 07 09:26:04 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 037244 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

F:\Q3-2010\System7\09 27 10\745314.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

27 Sep 2010 14:50 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

SLD 

Vial Number 

1 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC: 745314.D\data.ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


745314,D Fri Oct 07 09:26:07 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 037245 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number , : 
AcquisitionMeth; 
Integrator 


Data File: 

F:\Q3-2010\System7\09_27_10\745315.D 

ASD 

27 Sep 2010 15:03 

BLANK 
SLD 
1 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance TIC: 746315.D\dafa.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


745315,D Fri Oct 07 09:26:11 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_037246 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Ac quisitionMe th 
Integrator 


F: \Q3~2 010\System7\09__27_10\745316,D 
ASD 

15:16 

SLD 

16 

DRUGS.M 
RTF 


Abundance 

800000 

600000 

400000 

200000 


Tlme--> 


2,00 


TIC: 746316.D\data.ms 
6.025 


r-p 


r-r 


T" 




2.60 3.00 3,60 4.00 4.60 5.00 5.50 6,0^ 


rnp-1-r 

6,60 


7.00 


7.50 a.OO 8.50 9.00 


-T-rj-rr 

9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.025 

1266554 

100.00 

100.00 


745316.D Fri Oct 07 09:26:15 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_037247 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : P:\Q3~2010\System7\09_27_10\745316.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : ^^ep201^^ 15:16 

Sample Name : 

Submitted by : SLD 
Vial Number : 16 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C;\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 

Minimum 

Minimum 

Quality; 80 
Quality: 75 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

6,03 

C:\Database\NIST05a.L 




Morphinan^e-one, 

4,S-epoxy-14“hydro 

000076- 

-42-6 

99 

Morphinan-6-one, 

4,5-epoxy“14-hydro 

000076- 

-42-6 

99 

Morphinan-6 -one, 

4,5-epoxy“14-hydro 

000076- 

-42-6 

99 


Abundance Average of 5 978 to 6.200 min.; 746316.D\dala.ms {-) 




745316.D Fri Oct 07 09:26:16 2011 Page 2 


Folk^OIG PRR 037248 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F: \Q3-2010\System7\09_27__10\745317 ,D 

ASD 

27 Sep 2010 15:28 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


SLD 
17 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

1500000 


1000000 


500000 


0 Vp 


TIC: 7453f7.0\data.ms 
6.(j)31 


< > . I i-n-r-i-i I , tj-, 


i i i: | i t j -pT- i } i i i I' T - rT i i i i |- r'i-i i ; ] < i 

Time-> 2.00 2,60 3,00 3.60 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8,00 8.50 9,00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6,031 

2520990 

100,00 

100.00 


745317.D 


Fri Oct 07 09:26:19 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_037249 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 



2010\System7\09__27_10\745317 .D 


15:28 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a*L Minimum Quality: 75 

C: \Database\PMW__T0X2 .L 


PK# ,RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 6,03 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6"One/ 4,5-epoxy’-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


m/z*-> 

Abundance 

80 

60 

40 


20 


Average of 6,973 to 6,218 min.: 745317.D\data.ms {-) 


230 


70 


42 


55 


84 98 

4aU-' ■ 


115 140 

128 

Ui jki 


201 
187 

159 175 || 21" 


258 

244 i 272 286 ^9® 

t-T-rt- 


I j ' " i' j ' T' i 'y ' r V1 ' r j ‘ ) ' i'b- ' i'I T"j''j s'T'i'''(""ii'“r''t-ry'i' i i"r|^T 1' 1 ; 

40 60 __8p 100_120 140_160 1 80 200 220 .240 ^ 280 ._30p 320_ 

#134019: Morphlnan^e-one, 4,6-epoxy-14‘'hydroxy-3-methoxy-17-me!ihyK (S.atpha.] 


329 


230 


42 
30 11 


58 


m/Z‘'> 


40 


60 


70 

1 115 

I 84 98 11 ^28 

L-.tn , , Jilii.. 11,i 


140 


201 




187 

157 175 111 , 


217 


258 


244 


272 




286 


300 




80 100 120 140 160 " 180 200 220 240 260 280 300 320 


745317.D Fri Oct 07 09:26:20 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_037250 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\09 27 10\745318,D 

ASD 

27 Sep 2010 15:41 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


SLD 
18 

DRUGS,M 
RTF 


Abundance 

1600000 

1000000 

600000 


oW- 


TIC: 745318.D\data.ms 
6.031 




rr-r-r-r"^ , i , , p . . i j - < t r | , i t , | i i i » p s i ^ 


Tfme-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.60 6.00 5.50 6.00 6.60 _7.00 7.60 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.031 

2896243 

100,00 

100,00 


745318 .D 


Frl Oct 07 09:26:24 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037251 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth: DRUGS.M 


F:\Q3-2010\System7\09_27_10\745318.D 

ASD 

27 Sep 2010 15:41 



Integrator 


RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NlST05a.L Minimum Quality: 75 

C:\Database\PMW_T0X2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6.03 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one; 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


nr)/z-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z--> 


Average of 6.972 to 6.263 min.; 745318.D\data.ms {-} 


230 


70 


44 


55 


115 


140 


84 

JvUUl 


128 

iLik 


187 

159 j)| 


201 


215 


258 

244 I 272 286 


329 


"pr-i-i • > ['i’I‘ ‘I' ^ I ry - fT 1' i j i h'l t ' i i r 'j ' i i r ii' j i i i 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


#134019: Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy~3-nnelhoxy-17-methyl-, (S.alpha.)- 


7 

30 il T, 

U 

84 98 T ^28 

I .i. .lI'M ..j 

(0 201 

1S7 

, 157 175 II 

1 T . ^ > j • T r . f . . r 

40 60 80 100 

-rnr r 

120 

10 160 180 200 


230 

217 


258 


272 


286 


300 




745318.D Fri Oct 07 09:26:25 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 037252 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2010\System7\09_27__10\745319 ,D 
ASD 

21 Sep 2010 15:53 

19 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 


1000000 


500000 


TIC: 745319,D\dalams 
6.031 


Time-‘> 


2 .^ 






2.60 3.00 


3.60 


n-p-r-r-q-T-i 

4.00 4.60 


5.00 


5.50 


6.00 


6.60 7.00 7.60 8.00 8.50 9.00 9.50 _ 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 


6,031 

2298334 

100.00 

100,00 



745319.D Fri Oct 07 09:26:28 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037253 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\09_27__10\745319.D 

Operator : ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 19 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTS 


15:53 

SLD 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 75 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


6.03 C:\Database\NIST05a.L 


Morphinan-6 -one, 

4,5-epoxy-14-hydro 

000076-42-6 

99 

Morphinan-6 -one ^ 

4,5-epoxy-14-hydro 

000076-42-6 

99 

Morphinan-6-one, 

4,5-epoxy-14-hydro 

000076-42-6 

99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 6.978 to 6.211 min.: 7453i9.D\data.fns (-) 


316 


230 


70 


42 


55 


84 98 

.Li, 


115 140 

128 


“ i " » I |'" r I i ' I ' I'I’i ' > 'I '| ‘ i'f |'' i ' r 'i ^ i ry'i j'-, T'yr •T'T'T'-pr‘T~T‘'’r~}~' 

m/ 2 --> 40 60 80 100 120 140 1^ 220__240 260_ 280 ^0 320_ 


187 


201 


159 


175 


214 

l!il 


1 t I i I I > ' ' > rr I I IT El t 


258 


244 


272 287 


300 


329 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


#134019; MorphinamO-one, 4,5*epoxy-14-hydrexy'3-melhoxy-17-melhyK (S.alpha.)- 


230 


30 


42 


m/Z"> 


40 


58 I 84 98 I ^28 

Ji, J. J, .Ik, ].,!!. i UK , 


140 


201 


60 


187 

. 157 175 H 


217 


258 


244 


272 205 

.i-t+T-i 


I ' )'‘f-( ' i r'r I 'r I i' j ''r I t 'i ] I r i I f > | ‘•T- r '* yr ~ r" r " r "y ' I j ' l j 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


745319.D 


Fri Oct 07 09:26:29 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_037254 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\09_27_10\745320.D 

Operator : AS‘D 

Date Acquired : 27 Sep 2010 16:06 

Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 20 

AcquisitionMeth: DRUGS,M 
Integrator : RTE 


Abundance 

1000000 


500000 


0 

Time-> _ _2,00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00__5^ 6,00 6.50 7. 00 7.50 .8.00 8.50 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6,025 

1908627 

100.00 

100.00 




745320,D Fri Oct 07 09:26:32 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 037255 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2010\System7\09_27__10\74532 0,D 
ASD 

27 Sep 2010 16:06 

SLD 

20 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2,L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 75 


PK# RT 


Library/ID 


C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one; 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 


Abundance 


Average of 5.983 to 6.264 min.: 745320.D\dat3,ms (-) 


m/2-> 

Abundance 


84 98 


115 140 

128 

I !. Ill iJl 



187 1 

214 

,.J| ..,1 


258 

, Jl. . 



159 

175 ill ! 

jlii. 

244 

272 286 

300 

160 

J 1 1 [ i-T-’ir 1 j J— 

180 200 

1 1 1 j 1 P 
220 

240 

^ M r 
260 

1 1 . [ . i . 

280 

300 


#134019: Mofphinan-6-one, 4,6-epoxy-14-hydroxy'3-melhoxy“17-meihyt‘, (S.alpha.)- 


•HO 88 84 98 

, ^0 ,]i ^ I j J, ii. j 


ii ?,r.i iki ii, J, „I!, .11 ■^^■^ 286'^r I, 

ryl r- y V7 - i S - V ! -7-r-|" l ' V V' | i i t T r i r 1 1 -Vl V -fV-1 - Vi ' f i "1 i I' - r - y i -i T-r|' 1 L ■ i‘ ^ r i 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


187 

217 


.IJi, A 

• T ■ 1 'l h i 1 

1 244 


745320.D 


Pri Oct 07 09:26:33 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 037256 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

P;\Q3-2010\System7\09 27 10\745321.D 

Operator 

ASD 

Date Accjuired 

27 Sep 2010 16:19 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

SLD 

Vial Number 

1 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC: 745321.D\ciata.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


745321,D 


Fri Oct 07 09:26:36 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_037257 




Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired ; 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q3-2010\System7\09_27_10\745322.D 

ASD 

27 Sep 2010 16:31 

BLANK 
SLD 
1 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance TIC: 745322\0\data.ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


( 


745322.D Fri Oct 07 09:26:40 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 037258 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\09_27_l0\745323.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 27 Sep 2010 16:44 

Sample Name ; OXYCODONE STD 

Submitted by : SLD 

Vial Number : 6 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 

Integrator : RTE 


Abundance 


TfC: 745323.0\data.nis 


1000000 

aooooo 

600000 

400000 

200000 




Time*-> ___2,00 2,50 3.00___3,50 4.00_ 4.50 ^00 5.50 6.QQ 6.S0 7.00 7.S0 8,0^ 8.50 9.00 9J^0 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.026 

1513870 

100.00 

100.00 


745323,D Fri Oct 07 09:26:45 2011 Page 1 


Folk^OIG PRR 037259 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\09_27_10\745323.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 27 Sep 2010 16;44 

Sample Name : OXYCODONE STD 

Submitted by : SLD 

Vial Number : 6 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 

Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NlST05a.L 
C: \Database\PMW__T0X2,L 

PK# RT Library/ID 


1 6,03 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance Average of 5.983lo 6.237 min.:T45323.D\datams (-) 

1 3i5 



Abundance #134019: Morphinan-6-one. 4,5‘epoxy-14-hydroxy“3-methoxy-17-niethyK {5.alpha.)- 

I 3l6 


80 



745323.D Fri Oct 07 09:26:47 2011 Page 2 

Folk OIG PRR 037260 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 75 


CAS# Qual 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_27_10\745324.D 

ASD 

27 Sep 2010 16:56 

BLANK 
SLD 
1 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 746324.D\daia.ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


*^*N0 INTEGRATED PEAKS*** 


745324.D Fri Oct 07 09:26:51 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037261 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

F:\Q3-2010\System7\09 27 10\745325.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

27 Sep 2010 17:09 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

SLD 

Vial Number 

1 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator : 

RTE 


Abundance TIC: 745326.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


745325.D Fri Oct 07 09:26:54 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 037262 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-'2010\System7\09_27__10\745326 .D 
ASD 

27 Sep 2010 17:22 


SLD 
26 

DRUGS,M 
RTE 


Abundance 

600000 


TIC: 74632a.D\clata.ms 
6.il)25 


400000 

200000 


Tjme-> 


OV-ri-rr-T-1—r 


I 1 I I r 1 1 I 1 *■ 


Tt ' vy} 1 I f I f "T ' v ^ 7~i M M ri 1 I I I I t I 4 I I ? I ' ! ■ rr ‘ V" r‘ r ‘i "vr ‘ T t i i t i i * i i i | r r 

2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 6.50 6.00 6.50 7.00 7.50 6.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.025 

1112175 

100,00 

100,00 


745326.D Fri Oct 07 09:26:57 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037263 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_27_10\745326.D 
ASD 

2010 17:22 


SLD 

26 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 75 

C:\Database\PMW_T0X2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6,03 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5"epoxy~14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy~14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


m/z-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

fn/z-> 


Average of 5,978 to 6.'200 min.; 745326.D\dara ms (-) 


315 


230 


44 


70 


55 


40 


115 


84 


98 


140 


128 


187 

161 111 


201 


j i I 

. ...ML .■feini.ij: 


215 

|IN 


r , j t ‘-1^ - 1 1 ’ r ^ i j I '(■ ' I 'i - ] i ■ t I 'i ■ | - rr - r t y r i t M ' ) < r i i-" } - T -r i i' ] ' r-r ' i " i ' | 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


258 

I 244 j| 272 

T ^ >• ' ) < id I" " 


286 


300 


#134019: Morphinan-6-one, 4,5'epoxy-14-liydroxy-3-melhoxy-17-methyt, (S.alpha.)- 


230 


30 


70 


115 

.11 ,.ni , 

84 98 j 1 

i. ..I. -I*. ,n., .[.i.iL.i Ji hn . , 

r F T- 1 1 j 1 ! 

40 60 

•M j t j i 1 J T I 1 I j 
80 100 120 


140 


201 


187 

157 175 II 


217 


258 


244 




272 286 


I i' i-1 r ^T 1 r 


745326,D Fri Oct 07 09:26:58 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR 037264 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 


F: \Q3-2010\System7\09_27__10\745327 
ASD 

27 Sep 2010 17:34 



Vial Number 

AcquisitionMeth 

Integrator 


27 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance 

10000QO 

800000 

600000 

400000 

200000 


TIC: 745327.D\data.ms 
6,625 


0 l‘| I "TT 

Time--> 2,00 


~r 




nr 




-p 


-pi 


rp 


T" 




-p 


-p 


2.60 3.00 3,50 4.00 4,50 6.00 5.50 6.00 6,50 7.00 7.50 8,00 8,60 9,00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6,025 

1742467 

100.00 

100.00 


f 


745327.D 


Fri Oct 07 09:27:03 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR_037265 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F : \Q3-2010\System7\09_27__10\745327 , D 

Operator : ASD 

Date Acquired ; 27 Sep 2010 1 7:34 

Sample Name : 

Submitted by ; 

Vial Number : 27 

AcquisitionMe t h: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality; 75 

C:\Database\PMW TOX2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

1 

6.03 

C:\Database\NIST05a.L 





Mo rphinan"6 -one, 

4,5-epoxy-14-hydro 

000076-42-6 

99 



Morphinan-6 -one; 

4,5-epoxy-14-hydro 

000076-42-6 

99 



Morphinan-6-one, 

4,5-epoxy-14-hydro 

000076-42-6 

99 


Abundance Average of 5.978 to 6,200 min.: 745327.D\cfa!a-ms (-) 

i 3l5 




745327.D Fri Oct 07 09;27:03 2011 Page 2 

Folk OIG PRR 037266 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\09___27__10\745328.D 

Operator : ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 28 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 



Abundance 


1000000 


TfC; 746328.D\data ms 
6i25 


600000 




> r - t 1 r ~i' I 


r^fT'I y-Tl 1 r"| \ TTI I r ^ 1 ’ I f 'T 1 I T“T I » 'f ) k I I I n 

Tfme-> 2.00 2.50 3,00 3.60 4.00 4.50 5.00 5,50 6,00 6.50 7.00 7.50 8.00 8,60 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.025 

2102029 

100.00 

100.00 


745328.D Fri Oct 07 09:27:07 2011 


Page 1 


Folk OIG_PRR_037267 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_27_10\745328.D 
ASD 

27 Sep 2010 17:47 



28 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C;\Database\NIST05a .h 

Minimum 

Quality; 75 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT Library/ID 

CASff 

Qual 


6.03 


C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 
Morphinan-6-one; 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 
Morphinan-6-one, 4^5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 


99 

99 

99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 5,972 to 6.232 min.: 745328.D\data,ms {-) 


230 


44 


70 


55 


84 


98 


115 140 

128 


pr-r-vi' n- i-.rri-Y 


187 


201 


159 


214 


258 






244 


272 287 


300 


329 


* ' ! r'T-r 


m/a-> 40 8^^ 100 120 140 160 J80 200 220 240 260 280 300 320 

Abundance 


80 

60 

40 

20 

0 


#134019: Morphinan‘6‘One, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-niethyl-, (5,alpha.)- 


315 


230 


70 


140 


201 


30 


42 


58 


115 , 

84 98 J 1?^ 


187 


217 

iiii 


258 


244 


272 


m/z-> 


286 


300 


, 157 175 I ,1} 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


745328.D 


Fri Oct 07 09:27:07 2011 


Page 


Folk OIG PRR 037268 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Filet 

File Name : F: \Q3 "'2010\System7\09__27_10\745329 . D 

ASD 

27 Sep 2010 17:59 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Abundance 

1000000 


SLD 

29 

DRUGS,M 
RTF 



600000 


0 •f"'} !■ I i I } I! r"i I [ r r\->. I t I~r r--j i i r-ryT-r-rT-TT'-i: i i y- ^-f T-r-n |i i T "t -r- | ' < - r - r ' T-f i i f ryn i i |-j~t i < i } i i i ^ j i i' T " 

Time-‘> 2,00 2.60 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7,00 7.50 8.00 8.60 9,00 9.60 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.026 

1914015 

100.00 

100.00 


745329.D 


Fri Oct 07 09:27:11 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_037269 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\09_27_10\745329,D 

Operator ; ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 29 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTF 


:59 

SLD 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI►L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 75 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 6.03 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6"One; 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 5.978 to 6.216 mm.: 745329,D\data.ms (-) 


315 


230 


70 


44 

!1 


0 

m/z-> 

Abundance 

80 

60 


58 


64 


98 




116 140 

126 

ik. 


187 


201 


, 169 


215 

LJ . 


268 

|j 272 287^^^ 


329 356 


'i' »• r ■t^Y'VYVtYf- 1 ^' r*f'-r* VVf'j'' I' *i' I "i i 'ri"j i ’■ p" T-T"t--| I IM i [’I " t I I ' j I I t"i^ j 

40 60 80 100 _ 120 14p__ 160 18p__2p0 220 240 260 280 300 320.340 

^134019; Morphinan-6-one, 4,6>epoxy-14*hydroxy-3-methoxy-17-meihyi-, (S.alpha.)- 


40 


20 


230 


70 


140 


201 


30 


42 


m/z--> 


40 


58 

A 


115 . 


60 


84 98 


128 

JlL 


167 

157 175 [| , 


217 

iM 


258 


244 


272 286 ^?° 


■f-r*T~ pT' 'l " i U i I r t T j-i " F^i “ | I I I r 'yi' I 'r ' i -] "rr ' i T j - t- r - rT i | i j r| i i I 't [ i r -rT-y- TTT 'i "] '-1 I 1 ' r p 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


745329 .D 


Fri Oct 07 09:27:11 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_037270 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe t h 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09__27_10\745330 ,D 
ASD 

27 Sep 2010 18:12 


SLD 
30 

DRUGS.M 
RTF 


Abundance 

! 

1000000 

500000 


0 ‘rj i I ! f I I I I n I f 1 i I i-y-i 1 I I f I I -^-7- W7--r-p-' t 1 p p > 1 t | i 1 1 1 f , 1 1 r j , . f , | . . , > ^ i . rTT 

Tifne--> 2.00 2.50 3,00 3.50 4.00 4.50 5,00_5.6p 6.00 6.60 7.00 7.50 8.00 8,50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.031 

2193869 

100.00 

100,00 


TIC: 745330.D\data.ms 
6i31 


745330,D Fri Oct 07 09:27:15 2011 


Page l 


Folk OIG PRR 037271 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09__2 7__10\74 533 0 .D 
ASD 

27 Sep 2010 18 ; 12 


SLD 

30 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 75 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 6,03 C:\Database\NIST05a,L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,S-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 5.978 to 6.237 min.: 745330.DVdata.ms (-) 


230 


44 


70 


115 


140 


55 


84 

..hi ' 


128 

Ik 


187 


201 


ii4 


161 175 


215 


244 


258 

il 272 287 ^^° 


m/z-> 

Abundance 

80 

60 

40 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


329 


#134019; lVlofphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3“rnethoxy-17-metbyt-, (S.alpha.h 


3l5 


230 


20 i 


70 


140 


201 


OW 


42 

30 il 


m/z-> 


40 


58 

60 


115 


84 Q8 

i ii kL. J I 


128 


187 

157 175 II , | 


217 


258 


244 


272 


286 


300 


80 100 120 *140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


745330.D 


Fri Oct 07 09:27:16 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 037272 













Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator ; 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q3-2010\System7\09_27_10\745331.D 

ASD 

27 Sep 2010 18:25 

BLANK 
SLD 
1 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 74533Lb\data.ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


745331.D Fri Oct 07 09:27:19 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 037273 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2010\System7\09__27_10\745332 .D 
ASD 

27 Sep 2010 18:37 

BLANK 
SLD 
1 

DRUGS,M 
RTE 


Abundance TIC; 745332.D\dala,ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


745332.D Fri Oct 07 09:27:24 2011 Page 1 

Folk OIG PRR 037274 










9Z3ZC0 010 >l|0d 


I 


IXOZ LZ^LZ^SO LO ^400 


a* £Z£S^L 


00’OOT 

00 ■ 001 

68t’ZS9T 

S30* 9 



Baav 

auiTjL ' 


05’6 00*6 09*§ 00‘9 09Z OOZ 09*9 00*9 09*9 00‘9 09‘t^ 00*t^ 09‘e 00‘e 097 007 <-3UJii 


1 i 1 1 t ( < 1 1 I 1 J 1 1 i 1 1 1 1 j i 1 1 t J < 1 1 1 J 1 1 1 i ] t. 

]. . 1 . 1 l.A 1 5 i 1 i i 

t. J i . L JLl.. .1 ..i„ i L. 



Q2( 

)’9 





sui'eiep\a 0999t^Z Oil 


00000 ^ 

OOOODt? 

000009 

000008 

000000L 
eouBpUrtqv 


aj.H 
n' SDxma 
££ 
OTS 


05^81 0103 d[3S LZ 

as¥ 

a’ee£S^Z\0T LZ S0\L^^^BAs\0T0Z-£O\-d 


ao:^^jc6Dc^ui 
q:^9[AluoT4TSTnbDV 
j[0qmnM I^XA 
Aq paqqxuiqns 

axdm^S 

paoiTnbDV 

OXJd 


:0IT^ UIOX5 UOXril^lUJEOjUI 


qxoda^ qojt^as Axexqiq / quaojiad Ba:iv 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name ; F:\Q3-2010\System7\09_27__10\745333.D 

Operator : ASD 

Date Acquired ; 27 Sep 2010 18:50 

Sample Name : 

Submitted by ; SLD 
Vial Number : 33 

AcqulsitionMeth: DRUGS,M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 75 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 6.03 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan’-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance Average of 5.978 to 6.301 min.: 745333.D\data.ms {-} 



Abundance #134019: Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy'-3‘methoxy-17*meihyl-, (6.a[pha.)’ 



745333.D Fri Oct 07 09:27:28 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 037276 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Abundance 

\ 

1000000] 


F:\Q3-2010\System7\09_27_10\745334.D 

ASD 

27 Sep 2010 19;02 


SLD 

34 

DRUGS.M 
RTE 


TIC: 745334.D\data.ms 
6.625 



500000 


Time-> 2.00 2.60 3.00 3.50 4.00 4.60 5.00 5.50 6.00 6.60 7.00 7.60 8.00 8,50 9.00 9.60 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6,025 

1948245 

100.00 

100.00 


745334 ,D 


Fri Oct 07 09:27:32 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037277 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


F: \Q3-2010\System7\09_27__10\745334 .D 
ASD 

27 Sep 2010 19:02 

SLD 

34 

DRUGS, M 
RTE 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 75 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 6,03 C:\Database\NIST05a,L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy--14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6"One, 4,5”epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

60 

60 

40 

20 


44 


Average of 6,972 to 6.248 min.: 745334.D\dala.ms (-) 


70 


55 


315 


230 


84 98 


115 

I 128 

IL iL 


140 




187 


201 


I I l.| 


j ' ' ! r’rV' t' ' } ' » r T'i p 1 I p p 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 _^0 220.140 260 260 300 320 


214 


258 

244 I 272 287 ®?° 


.-j-- >. 




329 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


30 


m/z-*> 


40 


#134019: Morphman‘6'One, 4,5-epoxy-14-hydfoxy-3'melhoxy-17-methyK (S.alpha.)- 


70 


42 


|- 58 j V j ,| 

II ..iJl li !. J,. .I . J?',. I;'U . 

■ I' T ' I 'V f ' r i t r -- -1-‘i- T -^T’ 


230 


140 


201 


115 


84 98 


128 


T 

60 


187 

157 175 jl| I 


217 


258 


* ^ ' f 


i Jlil J'l 

> 'i 


272 


286 


300 


1“ 


80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


745334.D Fri Oct 07 09:27:32 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_037278 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F;\Q3-2010\System7\09_27_10\745335.D 

ASD 

27 Sep 2010 19:15 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


SLD 
35 

DRUGS,M 
RTE 


TiC: 745336.D\data.ms 
6.025 


Abundance 
1000000 
800000 
600000 
400000 
200000 

0 } I I I f ■ r - T - T -| I I I I p ri I I I i I rj I r - r -T- yr - r - r -T- y i i i i [ i i , -fj-T - r -T- T -^ i t < j i ) > < j ■ i t i 

Tjme-> 2.00 2.50 3.00 3.60 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.5 0 7.00 7.50 8.00 _^60 9.00._^60 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6,025 

1767477 

100,00 

100.00 


745335.D 


Fri Oct 07 09:27:36 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037279 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_27_10\745335.D 

ASD 

27 Sep 2010 19:15 



35 

DRUGS.M 
RTB 


Search 

Libraries; C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 75 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 6.03 C:\Database\NIST05a,L 

Morphinan-6-one, 4,5"epoxy--14“hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5~epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


44 


70 


55 


40 60 


Average of 6.962 to 6.274 min.: 745335 D\data.ms {-) 


64 9,^ 

LUk ■ 


116 

! 126 

iL 


140 


80 


100 


1 


T V 

120 




201 

187 

159 )| 


140 


1 I |I V ! I I 

160 


315 


230 


215 


258 


X" 

180 200 220 


iLili 


272 287 


300 


T' 

240 260 280 300 320 


329 


Abundance 


80 


60 


40 


m/z-> 


#134019: Morphlnan-6“One> 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-melhoxy-1?-methyt, (S.alpha.)- 


3l5 


230 


140 


201 



115 

84 98 I ^28 

i . iki ,. l 4 L 


187 


167 175 






217 


258 


244 


i- 


272 


286 


300 


120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 .320 


745335.D Fri Oct 07 09:27:36 2011 
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Folk OIG PRR 037280 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\09__27_10\745336.D 

Qperator : ASD 

Date Acquired : 2^Se^2^^) 19:28 

Sample Name : 

Submitted by : SLD 
Vial Number : 36 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6,025 

1334548 

100.00 

100.00 


745336.D Fri Oct 07 09:27:40 2011 Page 1 


Folk^OIG PRR 037281 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Q3'-2010\System7\09_27_10\745336 .D 
ASD 

27 Sep 2010 19:28 


SLD 
36 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 75 

C : \Database\PMW___T0X2 . L 


PK# RT Library/ID 


CASf} Oual 


1 6.03 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-e-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-S-onCy 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4 y 5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

ni/z-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 5-983 to 6.216 min.: 745336,OVdata.ms (-) 


315 


230 


70 


44 


65 

Jl 


115 


84 


140 


128 


40 


60 


dlLi. 


161 


175 


201 
188 i 




215 


258 


244 


272 287 


300 


■ p rv i'i' '! V'y ' }i' i ' i T''} I ' t j i ‘ i I j ‘ r ' i ^ I ‘ 1 , 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 .260 280 300 320 


329 


#134019: Morphinan-6‘0ne, 4,5‘6poxy-14‘hydroxy-3-methoxy-17-methy!-, (5.afpha.)- 


230 


70 


140 


30 


42 


58 


84 98 


[ 128 


m/z-> 


-T-pr 

40 




60 


157 175 


201 

187 I 217 


258 


244 

f-npl-r-r'- 


286 

r-rSL-f-j— 


300 


80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


745336.D Pri Oct 07 09:27;41 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR 037282 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\09__27_10\745337.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 27 Sep 2010 19:40 

Sample Name : 

Submitted by : SLD 
Vial Number : 37 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Abundance 


TIC: 745337.D\dala.ms 



Time-:> _ 2,00 2.50 3.00 3,50 4.00 4.50 _ 5,00 5.50 6.00 6,5p_7.00 7.S0 8. 00 8 .50 9.00 9.5Q 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 


6.031 

2176818 

100.00 

100.00 



745337,D Fri Oct 07 09:27:45 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 037283 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


F:\Q3-2010\System7\09__27__10\7453 37 *D 
ASD 

27 Sep 2010 19:40 


SLD 

37 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 75 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 6.03 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6“One, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one; 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

ao 

40 

20 

01 - 

Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 6.978 to Q.269 min.: 745337.b\data.ms (-) 


3 5 


230 


44 


70 


55 


li, Ik, If ,il ll 272 286 3?® 


98 


116 140 

i 128 


187 

159 [I 


201 


215 


268 


40 


329 


, r ■ > , M ' ‘ ’ M . ^ ' M ^ M ^ * t ' ' * M ^ ^ ^ ‘ ' M 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 28^g__300 320 


#134019: Mofphlnan-6'One. 4,6«8po>cy-14-hy<Jroxy-'3-methoxy“17-methyK (S.afpha.)- 


230 


70 


140 


201 


30 


42 


58 




40 


115 

84 98 I 123 

■ j . k j .!| i JlI 


187 


157 176 

ill 


217 


266 


244 


272 


286 


300 


60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


745337,D 


Fri Oct 07 09:27:45 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 037284 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File; 

F: \Q3-2010\System7\09_27__10\745338.D 
ASD 

27 Sep 2010 19;53 

BLANK 
SLD 
1 

DRUGS, M 
RTF 


Abundance 


TiC: 745338.0\dala.ms 





Q m [ ) ( " f T [ ) I t I j I I i ; i [ r i ; i r T-r-r'i -j-t i t i | i i i i [ < i 7-ry I'T-ri-1 w t < | i i [ i r i | i i ,-,-|-yT-,-v 

2.00 ,2,_6p___.3.b0 3.50 4. 00 4.50 5.00 5.50 6.0Q 6.50 7.00 7.50 6.00.6j50 9,00 9.50__ 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


745338,D Fri Oct 07 09;27:49 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037285 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_27_10\745339.D 

ASD 

27 Sep 2010 20:05 

BLANK 
SLD 
1 

DRUGS , M 
RTE 


Abundance 

1500 

1000 


500 






TtC: 746339.0\data.ms 



0 Vj-r-i 


. ^ . I j i - . > ■■|-r-rT-T--p--T I , I t < p I ^ 4 ^ I I I < i I I I r-i i ) t | i k i i j' tm-t i | i > < i | ^ , 

Time‘-> 2,00 2.60 3.00 3.60 4.00 4.50 5,00 6,60 6.00 6.50 7.00 7,60 8,00 8,50 9.00 9,60 


Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


745339.D Fri Oct 07 09:27:52 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 037286 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3~2 010\System7\09__27__10\74534 0.D 
ASD 

27 Sep 2010 20:18 

OXYCODONE STD 
SLD 
6 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 745340.b\data-ms 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.026 

1623780 

100.00 

100.00 


745340.D Fri Oct 07 09:27:57 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_037287 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 



File Name 

F:\Q3-2010\System7\09 27 

10\745340.D 


Operator 

ASD 



Date Acquired 

27 Sep 2010 20:18 



Sample Name 

OXYCODONE STD 



Submitted by 

SLD 



Vial Number 

6 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum 

Quality: 75 

PK# RT 

Library/ID 

CASii 

Qual 


6.03 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan”6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-e-one, 4,5"epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


60 


40 


20 


Average of 6.983 to 6.243 min.: 745340.b\dala.ms (-) 


230 


70 


44 


55 


84 9,8 


115 140 

128 


iH 1,111, .11 ii ,,i.. ,1,1.1 Jj.ii 

r-T V I ' 1 I I' I ' Y’ ^ r T^•t 1 I i" i ‘ I 


161 


175 


188 


201 




214 

Jl 


258 

2f4 || 272 286 


m/z~-> 40 60 8q.,. _ 100 120 _ J4q 160 1iq__ 200 220 __240 260._28g _ 300 

Abundance #134019: Morphinan-6-one, 4,5'epoxy-14-hydroxy-3>mefhoxy-17‘methyK (5.a!pha.)> 

80 


230 


70 


140 


201 


30 


42 


58 

ail 




40 


60 


115 


84 96 

J . . .LalJ 


' VV -i 4 -| - T 4 


80 


128 


187 

157 176 ]1| j 


■r 


217 


j il-i'i 

VAAVt 


268 


244 I 272 286 


100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


745340.D 


Fri Oct 07 09:27:58 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 037288 

















Area Percent / Libi*ary Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name i 
Submitted by : 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth; 
Integrator ; 


Data File: 

F; \Q3*-2010\System7\09_27__10\745341,D 
ASD 

27 Sep 2010 20:31 

BLANK 
SLD 
1 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 745341.0\dala.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS* 


745341,D Fri Oct 07 09:28:01 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_037289 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

F:\Q3-2010\Systeni7\09 27 10\745342.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

27 Sep 2010 20:43 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

SLD 

Vial Number 

1 

AcquisitionMe th 

DRUGS,M 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC: 745342.D\dala.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


745342,D Fri Oct 07 09:28:04 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR 037290 









Area Percent / Libr^ary Search Report 


Information from Data File; 

File Name : F:\O3-2010\System7\09_27_10\745343.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 27 Sep 20 10 20:56 

Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 



TIC: 746343.D\dala.ms 
6.025 


Abundance 
1000000 

800000 

600000 

400000 

200000 

0 r^ TT ' y i i i i I I j t i i . rj ' T 'i f » | rr - r ~ r ~ |" i i i r j V t"; t ' r iF "r ' r- r " i ^ i r- [- r ' T i i p t t-t " [ "i t i i [ 7 ^ i i 

Time^-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 6.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6,025 

1594230 

100.00 

100.00 


745343,D 


Fri Oct 07 09:28:08 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_037291 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_27_10\745343.D 

ASD 

27 Sep 2Q1Q 20:56 


SLD 

43 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries.- C; \Database\SLI, L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 75 

C:\Database\PMW_T0X2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6,03 C:\Database\NIST05a,L 

Morphinan-e-one/ 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 
201 
0^ 


Average of 6.983 to 6.226 min.: 745343 .D\data.ms (-) 


230 


44 


70 


56 




84 


115 140 
128 

Uw 


188 

175 !!l I 215 I ‘•Y'' I 

i.,i .„ll .Ji 244 I 272 287 300 j| 

V- J -’-i S - yr I t , Y I 1 j I li 'V -T- y - T I I 1 I I ^ , * I t ^ 


201 


258 


329 


m/z-> . 40 60 80 __ 100 140 ._160 180 200 __220 240 _ 260 _280 30 ^ 320 

Abundance # 134019 : Morpbinan‘ 6 'One, 4 , 5 *epoxy- 14 -hyciroxy- 3 -melhoxy- 17 -mefhyK (S.alpha.)- 

80 


60 


40 


20 


230 


30 


70 

42 se I 84 98 Ti 28 

.0 . j i . L , . 


140 


201 


187 


, 167 175 III , 


217 


258 


11 244 

!• K .» J 


2/2 286 


m/z-> 


np I » J j < 1 jr ^ j r i yN"}' - h' T-t--r y - r p i ' r t'i '| t , ■ t ri - i f f '- v - r - rj' i i i » 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


745343 .D 


Fri Oct 07 09:28:09 2011 


Page 2 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Fi\Q3~2010\System7\09__27__10\745344 .D 
ASD 

27 Sep 2010 21:09 

BLANK 
SLD 
1 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TiC; 745344.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


745344.D 


Fri Oct 07 09:28:14 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 037293 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator- 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


F: \Q3“2010\System7\09__27_10\745366 .D 
ASD 

28 Sep 2010 1:47 

BLANK 
SLD 
2 

DRUGS,M 
RTE 


Abundance TIC: 745366.D\dala.ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS^*^ 


745366.D 


Fri Oct 07 09:28:32 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 037294 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F; \Q3-2 010\System7\09__27_10\745367 .D 
ASD 

28 Sep 2010 1:59 

OXYCODONE STD 
SLD 
€ 

DRUGS.M 
RTE 


TIC; 745367.D\da!a.ms 


Abundance 

1000000 

800000 

600000 

400000 

200000 

0 


Time--> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4._50 5.00 5.50 6,00 ^ 7.00 7.50 8.00 _ 6,50 9.00_9.60 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.025 

1611425 

100,00 

100.00 


Folk_OIG_PRR 037295 


745367 .D 


Fri Oct 07 09:28:36 2011 


Page 1 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\09_27_10\745367.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 28 Sep 2010 1:59 

Sample Name : OXYCODONE STD 

Submitted by : SLD 

Vial Number : 6 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator ; RTE 


Search 

Librarie 

s: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 75 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 

6.03 

C:\Database\NIST05a.L 



Morphinan-e-one, 4,5-epoxy-14~hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydx‘o 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance Average of 5-978 to 6.290 min.; ?45367.b\data.ms (-) 




745367.D Fri Oct 07 09:28:37 2011 Page 2 


Folk^OIG PRR 037296 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_27__10\7453 68 .D 
ASD 

28 Sep 2010 2:12 

BLANK 
SLD 
2 

DRUGS , M 
RTE 


Abundance TIC: 746368.0\dala.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


745368,D Fri Oct 07 09:28:41 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 037297 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

P;\Q3-2010\System7\09 27 10\745369.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

28 Sep 2010 2:26 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

SLD 

Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

SPEED^M 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC: 745369,D\data.nis 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


745369.D Fri Oct 07 09r28:57 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 037298 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F;\Q3-2010\System7\09_27_10\745370.D 

Operator : ASD 

Date Acquired ; 28 Sep 2010 2:40 

Sample Name : AMPHETAMINE STD 

Submitted by : SLD 

Vial Number : 70 

AcquisitionMeth: SPEED.M 

Integrator : RTE 


Abundance TIC: 745370.D\data.ms 

3.689 

1500000 


1000000I 

600000 


Q ! J , j 1 ^ 

Time-> 2.00 3.00 

. .>W-T--r ,.T-n- 

4.00 5.00 

'—^—T—T—^— 1 —r-- 

6.00 

■r—1 ' ' .1 ' ^ 

7.00 8.00 

—r—!—j—J—1—;—1—1——i— r— 

9*00 io!ao 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 


3 . 889 

2210944 

100.00 

100.00 



745370,D Fri Oct 07 09:29:00 2011 Page 1 


Folk_OIG PRR 037299 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

P:\Q3-2010\System7\09 27 

_10\745370.D 

Operator 

ASD 


Date Acquired 

28 Sep 2010 2:40 


Sample Name 

AMPHETAMINE STD 


Submitted by 

SLD 


Vial Number 

70 


AcquisitionMeth 

SPEED.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality; 75 


C: \Database\PMVJ_TOX2 . L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 3.89 C:\Database\SLI.L 

AMPHETAMINE 000300-62-9 86 

ATOMOXETINE 082248-59-7 9 


Abundance 


Average of 3.857 to 4.025 min.; 746370. DVdata.ms (-) 


4 

4 

80 



60 



40 



20| 


91 

0^ 

m/z-> 

31 ,.| 

i 57 T V 84 , 103 113^20 134 

30 40 

-^rT-f-M-T-rr’f i 1 j 1 [ i i i 't ■i-T'T-r'nl'l 1 1 1 I 'n 1 > | 1 1 I'i j"fT 1 -r-[-T"f-i 1 f-r-i 1 1 j t 1 i s ] 1 1 | 1 1 1 1 | i 1 1 1 [TT't r | 

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 


4H 


60 

60: 

40- 


#4: AMPHETAMINE 


rT>/z-> 


20 

51 

0 ^ I j) I I -I- \ ^ t4VT-]4 

30 40 50 


,1 V 84 , , 103110 .120 128135 207 

■fyi'MM-rj-ri iM j i m Y T ~ r - r - r y- rr -F-1 | " ' rT T > | i > i i j r ' rT T- y i i i i } i r ri- p i i f p i p■ vp -T- rr - pi m i ^ i j i 

60_ 70 80 _90 100 110 120 130 1 40 150 160 170 180 190 200_ 


745370.D Fri Oct 07 09:29:00 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR 037300 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_27_10\745371 
ASD 

28 Sep 2010 2:55 

BLANK 
SLD 
2 

SPEED,M 

RTE 


Abundance TfC: 74537tD\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


745371,D 


Fri Oct 07 09:29:04 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 037301 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


F;\Q3-2010\System7\09_27_10\745372,D 
ASD 

28 Sep 2010 3:09 

BLANK 
SLD 
2 

SPEED.M 
RTE 


Abundance ” TfC: 745372.0\data.ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS 


745372.D Fri Oct 07 09:29:08 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_037302 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3"20l0\System7\09_27_10\745373.D 
ASD 

28 Sep 2010 3:24 



Abundance 

8000QO 

600000 

400000 

200000 

o L|--r - -r 
Time-> 2.00 


3. $90 


T—r-T 

3.00 


4,00 


TIC: 745373.0\data.ms 


I ^ I ) i » } ^ I i . T - -J- T - I I I I i i 

5.00 6.00 _7,00 8.00 9.00 _10,00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.890 

889795 

100,00 

100.00 


745373.D Fri Oct 07 09:29:11 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_037303 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F: \Q3-2010\System7\09__27__10\745373 ,D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 2^Se^2010 3:24 

Sample Name : 

Submitted by : SLD 

Vial Number : 73 

Ac quisitionMe th: S PEED,M 
Integrator t RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L Minimum Quality: 80 

C:\Datafoase\NIST05a.L Minimum Quality: 75 

C:\Database\PMW_T0X2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 3,89 C:\Database\NIST05a.L 

Benzeneethanamine^ .alpha,-methyl- 000060-15-1 90 
Benzeneethanamine, .alpha.-methyl- 000060-15-1 83 
Benzeneethanamine, .alpha.-methyl-, 000300-62-9 83 


Abundance Average of 3.863 to 4.019 min,; 746373.DVdata.ms {-) 

l 4^ 



m/z-> 25 30 35 40 45 ._50 55 60 6^ 70 75 80 _85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 



745373.D Fri Oct 07 09:29:12 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 037304 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

F:\Q3-2010\System7\09 27 10\745374.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

28 Sep 2010 3:38 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

SLD 

Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

SPEED.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TfC: 745374,0\data.m$ 



Ret, Tiine 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


745374,D 


Fri Oct 07 09:29:15 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_037305 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_27_10\745381.D 

ASD 

28 Sep 2010 S:21 

BLANK 
SLD 
2 

SPEED.M 

RTE 


Abundance TfC; 74538Lb\claU.rns 



Ret > Time Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


i 

i 


745381.D Fri Oct 07 09:29:25 2011 Page 1 


Folk OIG_PRR_037306 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

F:\Q3-2010\System7\09 27 10\745382 .D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

28 Sep 2010 5:35 

Sample Name 

AMPHETAMINE STD 

Submitted by 

SLD 

Vial Number 

70 

AcquisitionMe t h 

SPEED,M 

Integrator 

RTE 


Abundance 

2000000 

laooooo 


3,$90 


TIC; 746382.D\dala.ms 


1000000 


600000 


0 - r -T - 1-E—I—r 

Time"> 2.00 3.00 


4.00 _ 6.00 _6,00_7.00__ 8.00 ,.__9.00 


10 . 00 _ 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3,890 

2121587 

100.00 

100.00 


745382.D Fri Oct 07 09:29:28 2011 


Page 1 


Folk OIG_PRR_037307 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\SyBtem7\09_27_10\745382.D 
ASD 

28 Sep 2010 5:35 

AMPHETAMINE STD 
SLD 
70 

SPEED*M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 75 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 

3.89 C;\Database\NIST05a. 

.L 




Benzeneethanamine, 

.alpha.-methyl- 

000060-15-1 

83 


Benzeneethanamine, 

.alpha.-methyl- 

000060-15-1 

83 


Dextroamphetamine 


000051-64-9 

78 


m/2-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


44 


Average of 3.B57 fo 4,014 min,: 746382.D\dafa.ms (-) 


31 


39 


65 


91 


4H 


58 ^ 1 77 86 . L 98 1Q3 130134 

5 100 105 1 

#15131; SenEeneethanamine, .alpha.-methyl- 


, 58 ^ 1 86 . L 98 103 i 130134 

M t j M I I I I I I -hp-t-r i-1 ;TTTjH-tT- rp - f -; Y1 -- rH 't' f T'TTT j-rri i | i I i ] j i i i i j ryT ' r ^t rj r j- rrr T- prr tT- p -TTr j TT Trj ' T i 1 i [ i i u j i m » | m H | TTX'fj-'' 

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 86 90 95 100 105 110 116 120 126 130 135 


ttttjtH 


91 

51 68 77 83 I 103 115 120 

■j-rn I I Irn if rrtffTi I > | i i i q i , i i | i l-r,, , I H I I I I I I M > I [■n n-prl-i I n , . ! 1 M I ( I H 1 I M r 


130 135 


mlz-> 30 36 40 _45 50 65 60_ 66 70 76 80 85 90 95 ^ 


745382 .D 


Fri Oct 07 09:29:29 2011 
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Folk OIG PRR 037308 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired. : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator r 


Data File: 

F: \Q3~2010\System7\09_27__10\745383 .D 
ASD 

28 Sep 2010 5:50 

BLANK 
SLD 
2 

SPEED.M 

RTE 


Abundance TIC: 745383.D\data.n^s 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


745383.D Fri Oct 07 09:29:32 2011 
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Folk OIG PRR_037309 





